Seite 2 der Urkunde zur DBP-Zulassungsnummer 06400055X CEPT-PR27D 


Auflagen 


1. Diese DBP-Zulassungsnummer gilt nur für Funkanlagen, die mit der zuge- 
lassenen Funkanlage elektrisch und mechanisch übereinstimmen bzw. bau- 
und funktionsgleich sind, Veränderungen an zugelassenen Funkanlagen sind 
nur mit Zustimmung der Deutschen Bundespost zulässig. 


2. Alle Funkanlagen , die im Bereich der Deutschen Bundespost errichtet und 
betrieben werden sollen und dieselbe Typenbezeichnung haben, müssen vom 
Inhaber der Zulassung entsprechend den Zulassungsbedingungen gekenn- 
zeichnet sein. 


3. Die Deutsche Bundespost behält sich das Recht zur Nachprüfung von Se- 
riengeräten des v.g. genannten Typs vor. Hierzu verpflichtet sich der 
Inhaber der Zulassung, Beauftragten der DBP zu verkehrsüblichen Zeiten 
Gelegenheit zu geben, Funkanlagen mit Zulassungszeichen aus seinem Be- 
stand oder dem Bestand seiner Vertriebsfirmen zu entnehmen. 


4. Der Inhaber der Zulassung ist verpflichtet, jeder unter der v.g. DBP-Zu- - 
lassungsnummer in den Verkehr zu bringenden Funkanlage einen Nachdruck 
dieser Zulassungsurkunde sowie der Allgemeinen Genehmigung, die für sol- 
che Funkanlagen im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fern- 
meldewesen Nr. 113/1984 veröffentlicht wurde, beizufügen. 


5. Dem Inhaber der Zulassung ist es untersagt, für einen Betrieb des Gerä- 
tes zu werben, der nicht in Übereinstimmung mit den technischen Vor- 
schriften steht. 


Hinweise 


Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen hat für das Errichten 
und Betreiben solcher Funkanlagen in seinem Amtsblatt Nr. 113/1984 eine 
"Allgemeine Genehmigung für Sprechfunkanlagen kleiner Leistung des nömL mit 
einer DBP-Zulassungsnummer der Kennbuchstabenreihe "CEPT-PR27D" erteilt. 


Die Zulassung erfolgt ohne Prüfung, ob die Funkanlagen oder deren Bauteile 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik einschließlich der Sicher- 
heitsbestimmungen (u.a. VDE-Bestimmungen) entsprechen. Sie erstreckt sich 
auch nicht auf die Zweckmäßigkeit und Güte der verwendeten Schaltungen und 
Bauteile. 


Saarbrücken, den 06. September 1989 
Zentralamt für Zulassungen im Fernmeldewesen 


Im Auftrag 
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Kammerinke 


